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Chapitre 5 Miroirs et dioptres 


5-1- Miroir spherique 

• Miroir spherique concave (convergent) 


Sommet 



• Miroir spherique convexe (divergent) 
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Rayons particuliers 



Construction de 1’ image d’un objet plan AB 


objet 



Formules de conjugaison 
On note R = SC le rayon algebrique. 

On note f '= SF' la distance focale. 

Les foyers sont au milieu du segment [SC] : 

Miroir concave : R > 0 f ’> 0 

Miroir convexe : R < 0 f ’< 0 



Position de l'objet p = SA (p > 0 : objet reel) 

Position de 1' image p' = S A' (p’> 0 : image reelle) 
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On montre que : 




Cas particulier : miroir plan 
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y= +1 (grandissement transversal) 




5-2- Miroir parabolique 


Pour un objet situe a l’infini, le miroir parabolique est 
stigmatique : 




Fig. 6 Stigmatisme du miroir 
parabolique © 


Fig. 7 Astigmatisme du miroir 
spherique © 


Applications : 

• telescope 

• projecteur 

• antenne parabolique 



Telescope de Newton 



Telescope tube Diagonal mirror 

Fig. 8 
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5-3- Dioptre plan 


Un dioptre est un systeme optique forme par F association de deux 
milieux transparents. 

• Exemple : dioptre eau / air 


eau 

indice g g' 

n 4 A ^ 

1 

• x / 

1 

i b “ a 

/* air indice 

// n 1 

-}*> 

S 

A A' * 

} | w w 

- 1 + 

Fiq. 9 


• On montre que : 


p) _ n) 

P n 
y = +\ 


n' _ indice de F air _ 1 __ 3 
n indice del'eau 1,33 4 



Consequence : rapprochement apparent (ex. : aquarium). 
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